Dreizelintes Capitel.
Fiir IMischungen   und  Losungen  von   beliebig  vielen   Bestandtheilen wiirde man ansetzen:
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indem man sich darauf berufen kann, dass bei der Virialberechnung immer nur Paare von Molekeln in Frage koinrnen. Zu beachten aber ist, dass alle Grossen sich auf den Zustand der Bestandtheile beziehen, in welchern diese Bestandtheile sich in der Mischung bezw. der Losung befinden. Thre Werthe konnen durchaus verschieden von denjenigen sein, welche ihnen zukommen, wenn die Bestandtheile gesondert fiir sich vorhanden sind.
Es sind nun die einzelnen Grossen in dieser Beziehung an der Hand der Erfahrungen zu discutiren.
Zunachst die Concentrationen, sie bedeuten die Zahl Molekeln in der Volumeneinheit. Haben wir ein Volumen Vl eines Bestandtheils, welches eine Masse M1 dieses Bestandtheils enthalt, und ein Volumen F2 eines zweiten Bestandtheils mit einer Masse M% dieses Bestandtheils, so sind die Concentrationen vor der Mischung der beiclen Volumina
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Ware nun V = V1 + V*, so dass wir bekamen
so liessen sich die Concentrationen in der Mischung bezw. Losung aus ihren Werthen und den Volumina im gesonderten Zustande ermitteln.
Das ist nun im Allgemeinen nicht der Fall. Die Mischungen und Losungen sind dichter, oder weniger dicht, als ihrer Zusamraensetzung nach der Fall sein sollte. Das trifft schon fur Gasgemische zu.
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